Recueil Electronique des Societes et Associations 

Numero RCS : B114548 

Reference de publication : RESA_2017_017.335 
Publie au RESA N° RESA_2017_017 le 18/01/2017 
Depose et enregistre le 18/01/2017 

FENTON S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
46A, Avenue J.F. Kennedy 
L - 1855 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 114548 


NOTIFICATION 


Veuillez prendre note des changements suivants: 


Le gerant et I'associe de la Societe, Monsieur TYDEN Philip, a desormais son adresse 
professionnelle au 70 Calle Mar Mediterraneo, 4D, 28221 Majadahonda, Madrid, Espagne. 

L'associe de la Societe, Monsieur BLASCO JAMET Antonio, a desormais son adresse 
professionnelle au 8 Cava de San Miguel, 5° Izda, 28005 Madrid, Espagne. 


Pour mention aux fins de publication au RESA. 
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